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നമ്പർ 


PART III 
Stores Purchase 


Ground Water Department 


TENDER NOTICE 


No. GW /RL/KKD /89 /2010 . 

3rd February 2011. 
Sealed tenders are invited for the supply of 
Autoclave (Vertical) from authorised dealers /manufacturers 
to Regional Analytical Laboratory , Civil Station , Kozhikode. 

PAC — 25 ,000 . 
EMD - 650 . 


Cost of tender form : 

Original— 300 + VAT. 
Duplicate — 150 + VAT. 


The tender should be superscribed with tender number 
and name of the item in sealed cover addressed to the 
Executive Chemist, Regional Analytical Laboratory, Ground 
Water Department, Civil Station , Kozhikode - 20 . 


Late tenders will not be accepted . The tenders will be 
opened on 26 - 3 - 2011 at 3 p . m . in the presence of the 
tenderers or their authorized representatives who may be 
present at that time. Sale of tender forms will start with 
effect from 28 - 2 - 2011, 11 a . m . and will be closed on 
26 - 3 - 2011, 12 noon . The tenders should reach the 
undersigned on or before 2 p . m . on 26 - 3 - 2011 . 


Intending tenderers may give application to The 
Executive Chemist, Regional Analytical Laboratory, Ground 
Water Department, Civil Station, Kozhikode-20 to obtain 
the requisite tender forms. Application for the tender form 
should be accompanied by a Cash Remittance / Money 
Order in favour of the Executive Chemist, Regional 
Analytical Laboratory , Ground Water Department, 
Civil Station , Kozhikode -20 at the price fixed for a tender 
form and it is not refundable under any circumstances . 
Cheques , Drafts or Postal Orders will not be accepted 
towards the cost of tender forms. No tender form will be 
sent by V .P. P. Duplicate tender form , if required will be 
issued on payment. An Earnest Money Deposit of 2 .5 % 
of the total value has to be submitted along with the 
tender offer. 

- An agreement in Kerala Stamp Paper worth 100 
should be submitted with each tender form . Stamp Paper 
will be supplied outside Kerala with tender form on 
payment of 125 ( 100 for Stamp Paper and 25 for 
postal and incidental charges) which may be remitted by 
money order along with cost of tender forms. 

All Government rules prevailing will be applicable to 
this tender. Due to any reason if the tender opening day 
is declared as a holiday , the tenders will be opened on 
the next working day. The Executive Chemist is 
empowered to cancel tender without assigning reasons 
thereof. 


ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. പൂരിപ്പിച്ച് അസ്സൽ ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കവറിനുള്ളിൽ മുദ്രചെയ്ത് കവറിൽ ദർഘാസ് 
നമ്പരും ഏത് വകകൾക്ക് ഉള്ളതാണെന്നും രേഖപ്പെടുത്തി 
എക് സി ക്യൂട്ടീവ് കെമി സ്റ്റ്, റീജി യ ണൽ അ ന ലറ്റിക്കൽ 
ലബോറട്ടറി, ഭൂജലവകുപ്പ്, കോഴിക്കോട്- 20 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
26 - 3 - 2011- ന് ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 2 മണിക്ക് മുൻപായി എത്തിക്കേണ്ട 
താകു ന്നു . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാ സു കൾ യാതൊരു 
കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ 
26 - 3- 2011 വൈകിട്ട് 3 മണിക്ക് സന്നിഹിതരായ ദർഘാസുകാരു 
ടെ യോ അവരുടെ അംഗീകൃത പതി നി ധി ക ളു ടെ യോ 
സാന്നി ദ്ധ്യ ത്തിൽ തുറന്നു പരി ശോ ധി ക്കു ന്ന താ ണ് . 
ദർ ഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ളുടെ വില്പന 28 - 2 - 2011 രാവിലെ 
11 മണിക്ക് തുടങ്ങി 26 - 3 - 2011 ഉച്ചയ് ക്ക് 12 മണിക്ക് 
അവസാനിക്കുന്നതാണ്. 
-- ഓരോ ദർഘാസിനൊപ്പവും 100 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
ഒരു ( പാഥ മിക് എഗ്രിമെന്റ് സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ കു ന്നു . 
കേരള ത്തിന് പുറത്തുള്ള കമ്പനികളിലേക്ക് മുദ്രപ്രതം 
നൽകു ന്ന തിലേക്ക് 125 മണി ഓർഡർ ആയി ടെൻഡർ 
ഫോറത്തിന്റെ വില യോടൊപ്പം നൽകേണ്ടതാണ്. ഇതിൽ 
- 25 പോസ്റ്റൽ ചാർജ്ജി നാ ണ്. ചെക്കു കൾ, പോസ്റ്റൽ 
ഓർഡറുകൾ, ബാങ്ക് ഡാറ്റുകൾ മുതലായവ ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വില യായി സ്വീകരിക്കു ന്ന തില്ല . ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ വി . പി. പി. ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല. നിരതദ്രവ്യമായി 
അടങ്കൽ തുകയുടെ 2.5 % ദർഘാസിന്റെ കൂടെ സമർപ്പിക്കേണ്ട 
താ ണ് . ദർഘാസു കൾ യാതൊരു കാരണവും കൂടാതെ 
റദ്ദാക്കാനുള്ള അധികാരം എക്സിക്യൂട്ടീവ് കെമി സ്റ്റിൽ 
നിക്ഷിപ്ത മാ ണ് . ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന ദിവസം അവധി 
ദിവസമായി പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 
ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 


SPECIFICATION 


1. Body -Double walled boiler -inner chamber stainless 

steel ( 304 grade ). Outer chamber MS, Auto 
pressure cut off system at 15 PSI. 


2. Size 450 mm height x 250 mm diameter. 


കേരള ഭൂജല വകു പ്പ് റീജി യ ണൽ അ ന ല റ്റി ക്കൽ 
ലബോറട്ടറി, കോഴിക്കോട്ടേയ്ക്ക് ഓട്ടോക്ളേവ്- വെർട്ടിക്കൽ 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി യഥാർത്ഥ നിർമ്മാതാക്കൾ, 
അവരുടെ അംഗീകൃത വിതരണക്കാർ എന്നിവരിൽ നിന്നും 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


3. Lid - Made up of stainless steel plate. The lid is 

fitted with pressure gauge, safety valve, steam 
exhaust valve and safety valve is set to blow of 
at 15 PSI. 


അടങ്കൽ തുക - 25,000. 


4 . Basket — Stainless steel . 


5. Heating element - Electrically heating element with 

| ISI quality high - grade material. 


നിരതദ്രവ്യം - 650 . 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില : 
അസ്സൽ- 300 + വാറ്റ്. 

പകർപ്പ്- 150 + വാറ്റ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില രൊക്കമായോ മണി ഓർഡർ 
ആയോ( തിരിച്ച് നൽകുന്നതല്ല) അടച്ച് ഒറിജിനൽ നിർമ്മാതാക്കൾ 
അവരുടെ അംഗീകൃത വിത ര ണക്കാർ/ ഏജന്റുമാർ എന്ന് 
തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സഹിതം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ 
എക് സി ക്യൂ ട്ടീവ് കെമി സ്റ്റ് , റീജി യ ണൽ അ ന ലിറ്റിക്കൽ 
ലബോറട്ടറി, ഭൂജല വകുപ്പ്, കോഴിക്കോട്-20 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം 


Easy pedal lifting device for lid opening , autoclave is 
supported with three sturdy legs and sufficient cord 
and plug. 


Regional Analytical Laboratory, ( Sd.) 
Ground Water Department, Executive Chemist. 
Civil Station , 

(For and on behalf of the 
Kozhikode- 20. 

Governor of Kerala ) 


